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SYSTEMBESCHREIBUNG 


Objektkestandteil; CB-Funkanlage: AE 2850 


Shiektrerkzals; 


28,360 Wz bis 27,410 MHz 


R 
Betriebsart; 


Wechselsprechen auf einer Frequenz 
Spannungsversorgung: 10,8 - 15,6 v oc 


Geräteaufbau des CB-Funkgerätes: 


Sende/Empfänger für ortsfesten und/oder mobilen Einsatz mit Antennenanschlug 
Mikrofonbuchse für beliebige Mikrofone, Bezeichnung: MIC 
Lautsprecherbuchse, Bezeichnung: PHONE 

Lade- und Anschl 


ußbuchse für Str 
Bezeichnung: 


omversorgung 
E DC 


